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EMT  Elektrik  tarafından  yürütülen  ilçemizin  elektrik  şebekesini  yeraltına  alma  çalışmaları  sürüyor.  Elektrik 
şebekesini  yer  altına  alma  çalışmalarının  6  -12  ay  arası  bir  sürede  biteceği  yetkiler  tarafından  belirtildi. 

Elektrik  şebekesi  yeraltına  alındığında  zaman  zaman  çeşitli  nedenlerden  kaynaklanan  kesintilerin 
yaşanmayacağı  ve  çevre  düzenlemede  görüntü  kirliliğinin  ortadan  kalkacağı  ifade  edildi. 

Vatandaşlarımızın  inşaat,  su  patlaması,  kanalizasyon  arızalan  ve  bahçe  vb  kazılarında  belediye  ve  YED  AŞ 
yetkilerinin  bilgileri  dahilinde  yapmalarının  can  ve  mal  güvenliği  açısından  önemli  olduğu  ifade  edildi. 
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